Type of Drugs 

Description 

# Per Patient 


Acetic Acid 

2% 2.25ml 

5-1 0x 


Acetylcysteine 

10%/20% syringes 

lOx 


Adenosine 

3mg/ml, 30ml syring 

3x 


anti-Nausea 

Ondan, Proch, Metoclop 

lOx 


Atropine 


5x 


Avastin 

O.lmg/ml 1ml 

5x 


Bupiv/Epi/Dex 

(Surgicare of Manhatten) 

2x 


Caffeine Sod. Benz 


lOx 


Cantharidin 

10ml 

lx 


Cefuroxlme 

syringes 

5x 


Creams/Gels 

20-6-4%, 60g, 30g 

l-3x 


Epinephrine 


5x 


Etomidate 

10ml 

5x 


Eye Drops 

Combo # 1-4 

5x 


Famotidine/Ondansetron 

(Falmouth Hospital) 

lOx 


Frozens 

Mito, vanco, cefur ect 

5x 


Furosemide 

2ml, 4ml, 10ml 

25x 


Gentamicin 

1.6mg/ml, 100ml 

XXX 


Gl Cocktail 


5x 


Gluteraldehyde 


lx 


Glycerin 

(oral) 220mi SO% solution 

lx 


Glycerin 

72%, 100%, 30ml 

3x 


Hyaiuronidase (P) 

"" 

lml=5x, 10ml=lx 


Hyaluronidase (PF) 

10ml, 5ml, 1ml 

lml=5x, l-2x other 


Hydro.xyprogesterone 

lml 

20x 


Irrigation Antibiotics 

Bacitracin/Polymix,.ect 

5x 


Ketorolac 


lOx 


LET Ge! syringes 


5x 


Local Anesthetics (PF) 

Lido, bupiv 

5x 


Magic Mouthwash 


5x 


Magnesium 


5x 


Mannitol 


5x 


Mepiv/Epi/Dex 

(Surgicare of Manhatten) 

2x 


Methacholine Kit 


lx 


Methocarbamol 


3x 


Nalbuphine/Naloxone 


M. lox 


Omni/lsovue 


5x ' 


Phenol (AQ) 

lOmi 

2x 


Phosphatidycholine 


5x 


Potassium Chloride 

10ml 

lOx 


Potassium Chloride 

other sizes 

Check w/ Barry 


Povidone Iodine 

lml/5ml drops 

lml - 5x, 5ml - lx 


Preserved Eye Drops 

7.5ml 

lx 


Sodium Acetate 


5x 


Sodium Bicarbonate 


5x 


Sodium Phosphate 


5x 


Steroids (P) 

multi-dose 

2x (#150 + check w/BC) 


Steroids (PF) 

Triam, Methyl, Beta 

5x 


STS 


lx, 30ml 


Sulphan Blue 

1% Sml 

3 


Suppositories 


lOx 


Tobramycin inhalation 

5ml 

2 Ox 


Vanco in BSS 

inj. Syr 

3x 


Vanco Oral 


lOx 


Vigamox 

drops 1ml & 0.5ml 

5x 
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